MARIA 


ENGLISCH 


ARTYSTA PLASTYK 
NAJUKOCHAŃSZA CÓRKA, SIOSTRA I CIOCIA 


po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, zmarła dnia 6 lipca 1972 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w sobotę dnia 8-go bm. 
o godzinie 12.30 w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 


na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


OJCIEC, SIOSTRA, SZWAGIER i SIOSTRZENCY. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 
w Krakowie 
Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26, tel. 579-4 


D. Z. 6500/72 - 30 


